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Defaka 


Lo defaka es una lenga nigèrocongolesa parlada en Nigèria. 
La lenga es parlat per 200 personas, que lo nivèl de 
competéncia varia. Los defaka cambian de lenga per lo 
nkoroo, una lenga ijo vesina. 

Localisacion 


Lo defaka es parlat dins la zòna de govèrn local de Bonny 
de l'Estat de Rivers~. 
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